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81 yasinda bayan hasta karin agrisi ve viicutta sararma sikayetleriyle acil servisine basvurdu. Ozgecmisinde hipertansiyonu bulu- 
nan hastanin soy gecmisinde herhangi bir 6zellik bulunmamaktaydi. 

Hastanin ilk fizik muayenesinde genel durumu kot, bilinci agik, oryante ve koopere idi. Cildi ikterik ve dehidrate gériintimde, cilt tur- 
gor ve tonusu azalmist!. Batin muayenesinde barsak sesleri normoaktif, yaygin hassasiyeti, defans ve reboundu mevcuttu. 
Hastanin abdomen ultrasonografi incelemesinde safra kesesi duvar butiinlligiinde kayip ve kese ltimeninde tas izlenmisti. Ayrica 
intrahepatik safra yollari ile pankreasta Wirsung kanali dilate goriildi. ileri inceleme amaciyla cekilen kontrastli tiim abdomen bil- 
gisayarl! tomografisinde (BT)safra kese duvar biitinligu lateralde kaybolmus ve komsulugunda lokule sivi dansitesi izlenmisti (ince 
uzun ok,resim). Ayrica kese duvari normalden kalin (kisa oklar) ve liimen iginde tas (kalin ok) izlenmekteydi. Bu bulgular ile safra 
kesesi perforasyonu diisuniilen hasta acilen operasyona alindi. Operasyon sirasinda safra kesesinin perfore oldugu, kese i¢erisin- 
de tas oldugu ve koledok zerinde sert tumoral kitle bulundugu gériilmusdu. Kitle eksize edilip, kolesistektomi ve hepatikojejunos- 
tomi yapildi. 

Eksize edilen operasyon materyalinin patolojik incelenmesi sonucunda orta derecede diferansiye adenokarsinom olarak raporlandi. 
Takiplerinde tansiyonlari disk seyreden hastada postop 5. giinde kardiyak arrest nedeniyle hasta kaybedildi. 


Resim 1. Kontrastli abdominal BT’de safra kesesi duvar biitiinligiinde kaybolma (ince uzun ok) kese duvari normalden kalin (kisa oklar) ve ltimen i¢ginde tas (kalin ok) iz- 
lenmektedir. 
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